VERTEX Mod. Colibri 2° 

TABELLA DELLE TENSION! APPLICATE 
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Media frequen* a: 457 Kc/i; Altoparlante: 1200 ohm campo: Lampa- 
dina illuminaziona : 0,15 A*fl V 







